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Neunter Abschnitt.
§. 08.
§.   68.
Beispiel II.   Constante Zugkraft gegen die Endflachen eines Cylinders.
"Wir betrachten zweitens einen gcraden Cylinder von be-liebiger Grundfiache, gegen dessen beide Endflachen constante und einander entgegengesetzt gleiche Zugkriifto P wirken, wahrend die Mantelflache nicht von Kraften angegriffen ist.
Legen wir die #-Axe in die Richtung der Oylinder-Erzeugenden, so ist an der einen Endiiache, wo g den grb'sseren Werth hat
und an der anderen Endflache
X — 0,    Y — 0,   Z = — P,   cos (nx) = 0,    cos (ny) = 0, cos(n^) = — 1.
Beicle Systeme von Gleichungen sincl mit einander vertriig-lich und geben nach §. 66 (3):
Ftir die Mantelflache ist X=0, y~Q, j£= 0, cos(n^)= 0; also ergeben sich mit Benutzung von (1) noch die Gleichungen:
also
A@,      ©=:2« + y = ~2^,
P=-2fi(«-y),
(3)           a = /8 =
und daraus:
V  -
7
-
ft (11 +•
P
~-~aT
Man sieht hieraus, dass mit der Langendilatation y, die durch die Zugkraft P hervorgebracht ist, immer eine Quer-contraction. —K verbunden ist, die durch die letete Formel (4) bestimmt wird. Setzt man